Hotel Castelo Nacional Inn Campos do Jordáo 
Localização privilegiada 


O Castelo Nacional Inn Campos do Jordão está localizado na Rua Roberto Pistrak 
Nemirovsky, 148, Alto Boa Vista. A 7,5km fica a Vila Capivari, com os melhores 
restaurantes, bares e lojas. Também fica próximo do Palácio de Inverno do Governo de 


São Paulo e a 56 minutos de carro da famosa Pedra do Baú. 


Gastronomia 


O Castelo Nacional Inn Campos do Jordão oferece café da manhã cortesia. São 
diversos itens no cardápio para iniciar o dia com muita energia! Além disso, a unidade 


possui Room Service com opções de refeições rápidas, como lanches e congelados. 


Grupos e Eventos 


O Castelo Nacional Inn Campos do Jordão possui estrutura para receber variados tipos 
de eventos. O salão principal pode acomodar até 150 pessoas e a Adega até 30 


pessoas. 


visite nosso site oficial: 


https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-castelo-nacional-inn-campos-do-jordao 


Nossas Redes Sociais 


https://www.youtube.com/channel/UCJvXJzur84D9fpwxejvRIÊg 
https://hotelcastelonacionalinncamposdojordao.blogspot.com/ 


https://www.blogger.com/profile/18005989407290543710 


https://hotelcastelonacionalinn.wordpress.com/ 
https://pt.gravatar. com/hotelcastelonacionalcamposgmailcom 
https://hotelcastelonacionalinn.tumblr.com/ 


https://twitter.com/hoteisnacional 


https://www.diigo.com/user/hotelcasteloinn 


https://about.me/HotelCasteloNacionallnn 


https://www.instapaper.com/p/HotelCastelo 


https://br.pinterest.com/hinncamposdojordo 


https://500px.com/p/hotelcastelonacionalcampos 


https://www.pearlitrees.com/hotelcastelonacionalinn 


